resoconto  giornaliero  del 
CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE 


Modello  Cnsi 


A 

PROTEZIONE  CIVILE 

del  Co**  f « dei  Ministri 
Dipartircelo  de  lo  Protenoat  Onte 

Comune 


Provincia 


COM 
di  afferenza 


Data 


Tipologia  Edifico 
TIPO  DI  SCHEDA 

A 

B 

c 

Istanze 

Sopralluoghi 

Squadre 

Al 

A2 

A3 

B1 

B2 

Ci 

C2 

Numero  di 
Istanze 
pervenute 
nella  giornata 

contate 

singolarmente 

Numero  di 

Istanze  totali  pervenute 
cumulate 

contate 

singolarmente 

Numero  di 

Istanze  totali  pervenute 
cumulate 

raggruppate 
per  edificio 

Numero  di 
Sopralluoahi 
effettuati 
nella  giornata 

Numero  di  Sopralluoahi 
totali 
effettuati 
cumulati 

Numero  di 

Sauadre  impeanate  nella 
giornata 

Numero  di 

Sauadre  necessarie  in 
previsione  per  il  giorno 
successivo 

Ordinario  - AeDES 

Grande  Luce  - GL-Aedes 

Altri  manufatti 

Chiese  muratura 

Chiese  CA 

